PRACTICA DE AULA - 2 
1. Una determinada sección crítica que pertenece a un cuerpo sólido soporta las siguientes cargas: 
Carga normal P = 15000 N 
Momento flector Ms, = 750000 N mm 
Carga cortante Tz = 3000 N 
Momento torsor Mi = 240000 N mm 


Determinar los esfuerzos principales para los puntos mostrados en la figura y llenar la siguiente tabla 
con los resultados obtenidos. Diámetro de la sección D = 50 mm. 





Con base en sus resultados, ¿cuál es el punto crítico de esta sección? 


2. Un eje circular sólido está sometido a una carga P tal como se muestra en la figura. Se conoce que 
P =25 kN, d= 100 mm, y a = 150 mm. Determine los esfuerzos normal y de corte sobre el elemento 
ubicado en el punto A. Ignore el peso del eje. 
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3. Un eje circular sólido está cargado como se muestra en la figura. Determine los esfuerzos normal y 
de corte en los puntos A y B. Ignore los pesos del eje y de las poleas. 
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